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İbrahim  Ustaya  Geçmiş  Olsun 

Yazan:  Abdullah  Faruk  Günaydın  -  19Şubat2008. 

İlçemiz  esnaflarından  İbrahim  Gündoğdu  kalp  krizi 

geçirdi. 


Sanayi  Sitesinde  demir  doğrama  dükkanı  işleten  İbrahim  Gündoğdu  18  Şubat  2008 
Pazartesi  akşamı  rahatsızlığı  nedeniyle  kaldırıldığı  Taşova  Devlet  Hastanesi  girişinde  kalp 
krizi  geçirdi. 


Hastane  Personelinin  anında  müdahalesi  ile  hayati  tehlikeyi  atlatan  İbrahim  Gündoğdu 
yapılan  müdahalenin  ardından  hayati  tehlikeyi  atlatarak  Amasya  Devlet  Hastanesine  sevk 
edildi 


Demir  Doğrama  esnaflarından  İbrahim  Gündoğdu'ya  geçmiş  olsun  diyor,  acil  şifalar 
diliyoruz. 
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Yorum  Ekle 


Abdullah  Faruk  Günaydın 
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